Concordia 


UNIVERSITY 


Ken Whittingham 
Public Relations Director 
Tel: (514) 848-4880 Fax: (514) 848-2814 
NCORDIA_ EMPLOYEE TO RARE BA RIUM 


MONTREAL / January 30, 1995 — Longtime Office of the Registrar employee Mary 
Tarlton, 49, died Saturday at the Queen Elizabeth Hospital. A family spokesman said her 
death resulted from complications related to streptococcus A, a common bacterium that can 
be life threatening in certain cases. 


Out of respect for Mary Tarlton, all locations of the Office of the Registrar — including the 
Student Service Centres in the McConnell Library Building downtown and the 
Administration Building at Loyola — will be closed all day on Wednesday, February 1. 
The offices will reopen Thursday morning at 9:00 a.m. 


The strain of streptocccus A bacterium that struck Mary Tarlton is extremely rare. The 
incidence of the bacterium around the world, including Canada, is one or two per million 
annually. Employees or students who would like additional information about the disease 
should contact Concordia's Health Services offices — 848-3565 on the Sir George Williams 
Campus, or 848-3575 on the Loyola Campus. 


A graduate of Concordia, BA '79, Mary Tarlton joined what was then Sir George Williams 
University in 1963 as a secretary in the Records Office. As she worked her way through the 
ranks she became a mainstay of Concordia's Registrar's Office. She held numerous 
administrative positions. From 1978 to 1994 she was Director of Registration and 
Scheduling on the Loyola and Sir George Williams Campuses. At the time of her death she 
was Supervisor of Records Operations. 


Mary Tarlton is survived by her husband, Bernard Rees, her daughter Daniela Alexandra, 
and her stepson Owen. 
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The streptococcus is a germ, a bacterium, which is usually harmless. According to 
documents released by the Infectious Disease Unit at the Régie Régionale de la Santé et des 
Services Sociaux (Montreal-Centre branch), it can occasionally cause severe infections. 


There have always been a few of these severe infections every year in Québec, as 
elsewhere. They are rare illnesses caused by a common germ which usually causes 
uncomplicated throat infections; very rarely, it causes severe invasive infections. There is 
no link between the types of this germ which cause scarlet fever and the ones which can 
cause severe infections. 


There is no risk that the disease will spread among the general population. The infection is 
usually easily treated with antibiotics. 
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UNE EMPLOYEE DE CONCORDIA SUCCOMBE A UNE BACTERIE RARE 


MONTREAL / le 30 janvier 1995 — Mary Tarlton, une collégue de longue date 
attachée au service du Registrariat est décédée samedi dernier a l'H6pital Queen 
Elizabeth. Selon un porte-parole de la famille, le décés est survenu 4 la suite de 
complications d'une maladie reliée au Streptocoque A, une bactérie commune qui 
peut parfois provoquer la mort. 


En signe de deuil pour Mme Tarlton, tous les bureaux du Registrariat — y compris les 
Services aux étudiants situés au pavillon McConnell du campus SGW et au pavillon 
de l'Administration de Loyola — seront fermés le mercredi 1°! février. Le Registrariat 
rouvrira jeudi matin, a 9h. 


La souche de la bactérie qui a atteint Mme Tarlton est extrémement rare. On retrouve 
cette bactérie dans un ou deux cas sur un million par année, dans le monde entier, y 
compris au Canada. Pour tout renseignement supplémentaire sur la bactérie, s'adresser 
au Service de santé de Concordia, tél. 848-3565 pour le campus Sir George Williams et 
848-3575 pour le campus Loyola. 


Mary Tarlton a débuté comme secrétaire au Bureau du registraire de ce qui était alors 
l'Université Sir George Williams, en 1963. Bacheliére de Concordia en 1979, elle gravit 
les échelons jusqu'a devenir un pilier des services du Registrariat. Elle a occupé de 
nombreux postes administratifs, notamment celui de directrice de l'inscription et des 
horaires — campus Loyola et Sir George Williams, de 1978 4 1994 .Au moment de son 
décés, elle était Responsable des dossiers. 


Agée de 49 ans, Mme Tarlton laisse dans le deuil son mari Bernard Rees, sa fille 
Daniela Alexandra et son beau-fils Owen. 
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Le streptocoque est une bactérie généralement inoffensive. Selon un communiqué 
publié par l'unité Maladies infectieuses du Département de santé publique de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-centre, ce microbe peut 
produire quelquefois des infections invasives graves. Il y a toujours eu quelques cas 
d'infections graves chaque année au Québec, comme ailleurs. Il s'agit d'une 
manifestation rare d'une bactérie commune qui cause généralement des infections 
bénignes de la gorge et trés trés rarement des infections envahissantes. Il n'y aurait 
aucun lien entre les souches qui causent la scarlatine et celles qui peuvent causer ces 
infections sévéres. 


Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du risque de transmission a la population générale. Cette 
infection se traite habituellement bien avec les antibiotiques. 
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